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Nei Stemmen, 

Association sans but lucratif 

Siege social : L-5658 Mondorf-les-bains, 5, place Bernard Weber 
R.C.S. Luxembourg N° F7805 


Decision du 16 Novembre 2016 


En date du 16 novembre 2016, le conseil d'administration a pris la resolution suivante : 


PREMIERE RESOLUTION 

Le siege de Nei Stemmen a ete transfere a Mondorf-les-bains, (L-5658)5, place Bernard Weber 


Mondorf le 16.11.2016 
Luisa Mauro 
President 



